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Formulaire de description 4/8 

(entre nouai son et véraison) 


Année \^‘$ c 
Code cépage : @ 
Nom introduction : 


fl F X l/i 


Code introduction : A4 T S 


ta 




Feuille a dulte 


Observaient 



lun placement AI\4oâ 3 


<îiv 065 taille : très petite 1 - petite 3 - moyenne®- grande 7 - très grande 9 

tjiy.0.6? forme du limbe : cordi forme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale^}- orbieu taire 4 - réni forme 5. 

oiv 008 nombre de lobes : feuille entière 1 - troisjî - cim$- sept 4 • plus de sept 5, 

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen - vert foncé 7. 

ojy_070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle^)- point pctiolaire 

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. 

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nu iicQ' - point pctiolaire rouge 2 

- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4. 

oivJJ74 profil ; plan 1 - en gouttière 2 - involulé3 - rcvoluté^p tourmente 5 
oiv 073 ondulation limbe (entre nervures 1 ou II) : ahscnlO - présente 9. 
oiy_072 gau Trui e limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absent^- présente 9. 
my_075 eloqûre face supérieure limbe (relief ordre nervures de dernier ordre) : 
nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne j?~ forte 7 - très forte 9. 


olyJ)84 densité poils couchés entre nervures face inférieure : 

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne/^)- forte 7 - 1res forte 9, 
oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : 

nulle ou très faible^)- faible 3 - moyenne S - forte 7 - tics forte 9. 
oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieur e : 

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne^- forte 7 - très forte 9. 
oiy_087 densité poils dressés des nervures face inférieure : 

nulle ou très faiblÇp- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 
oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente© présente 9. 
oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente t) présente^. 

Pétiole 





oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible^ - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9 
oiv 09 1 densité poils dressés : nulle ou très faibleft - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9 
Oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : 

beaucoup plus court 1 - plus court - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9 
[ sinus pél hilaire '".mime - t§3-4-5-6 / forme - U-accot.-t©'dent - oui-^pi /dégarni $u pa ,r„ is .|j] 

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11 10%) 3 - 
moyen (3 î -50%) 5 - élevé (51 -70%) 7 - très élevé (>80%) 9. f 1 


Vassal : 



Densité poils couchés limbe face supérieure : 

nulle ou 1res faiblcfl - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 
Densité poils dressés limjie face supérieure : 

nulle ou très faiblèj - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. 
oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 3 - partiellement colorA - colore 1 
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